Домашнее задание 8 
«Общая характеристика неметаллов. Хлор. Хлороводород. Соляная кислота. 
Хлориды» 


1. Среди приведенных уравнений выберите уравнения окислительно- 
восстановительных реакций, укажите окислитель и восстановитель, составьте 
схемы перехода электронов от восстановителя к окислителю: 

а) СаО + СО) = СаСО:з 

6) ЗН + № = 2МН; 

в) 280 + О = 280; 


2. Физиологический раствор, используемый в медицине, — это 0,9%-й 
водный раствор хлорида натрия. Рассчитайте массы и химические количества 
соли и воды, необходимые для приготовления такого раствора массой 3 кг. 


3. Составьте уравнения реакций, которые необходимо провести, чтобы 
осуществить превращения: 


Ее >> ЕеСв —> Ее(ОН)з —> ЕеС — Ее(МОз)з ә Ее(ОН)з —> ЕеО; 


4. Какое химическое количество нитрата серебра(Т) понадобится для 
осаждения хлорид-ионов из соляной кислоты массой 300 г с массовой долей 
НСІ, равной 10 %? 


5. В водном растворе хлорида кальция массой 120 г содержится СаСЬ 
химическим количеством 0,1 моль. Определите массовую долю ионов хлора в 
этом растворе. 


